ББОГРАД - средње месечне и годишње температуре 
ваздуха редуковане са Сењака на Врачар 


У овом раду су приказани комплетни резултати мерења 
Владимира Јакшића на Сењаку, за периоде од 1848. до 1865. и 
од 1876. до 1899. године, који су, на основу средње разлике 
између градских локација Сењак и Врачар (упоредни период 
1888-1899. година), редуковани на станицу Врачар. На тај 
начин су квалитетно реконструисани комплетни Јакшићеви 
МЕСЕЧНИ температурни подаци са Сењака, што значи да је 
успешно продужен београдски низ МЕСЕЧНИХ температурних 
података. 

Дакле, у табели су приказане вредности средњих месечних и 
годишњих температура ваздуха након редукције података са 
Сењака на Врачар, чиме су стари Јакшићеви МЕСЕЧНИ метео 
подаци у потпуности анализирани, обрађени и припремљени за 
јавну употребу. 

У наредном периоду се планира реконструкција, односно 
редукција ДНЕВНИХ метео података са станице Сењак на 
станицу Врачар, што ће бити далеко обимнији и сложенији 
подухват у односу на до сада урађене корекције и редукције 
МЕСЕЧНИХ вредности. 

Нажалост, месечни подаци за период од децембра 1865. до 
новембра 1875. године (10 година) нису могли бити 
реконструисани, јер недостаје дневник Јакшићевих мерења за 
тај период. Међутим, недостајући подаци ће бити 
реконструисани на основу температурних података Будимпеште 
и Загреба. 
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ЈАН 

ФЕБ 

МАР 

АПР 

МАЈ 

ЈУН 

ЈУЛ 

АВГ 

СЕП 

ОКТ 

НОВ 

ДЕЦ 

год 

1848 

- 4,7 

2,3 

8,6 

14,4 

15,7 

26,1 

25,4 

26,1 

18,0 

15,7 

5,5 

- 0,9 

12,7 

1849 

- 0,6 

4,1 

3,5 

10,2 

17,4 

25,5 

23,1 

22,7 

17,0 

13,6 

5,6 

- 2,3 

11,7 

1850 

- 3,2 

3,9 

2,4 

9,9 

15,2 

22,9 

23,8 

25,0 

15,9 

13,3 

6,7 

1,1 

11,4 

1851 

- 0,4 

0,6 

6,7 

13,3 

16,1 

20,3 

22,8 

20,9 

16,4 

15,3 

7,2 

- 0,4 

11,6 

1852 

0,1 

1,0 

1,1 

6,1 

17,2 

22,5 

23,7 

23,8 

18,7 

11,9 

9,3 

3,7 

11,6 

1853 

1,9 

2,0 

4,2 

6,7 

18,8 

22,1 

25,2 

24,1 

19,3 

14,5 

3,1 

- 4,7 

11,4 

1854 

- 0,4 

- 2,4 

1,5 

9,7 

19,1 

22,3 

24,0 

22,1 

15,8 

13,5 

4,9 

3,2 

11,1 

1855 

- 1,6 

- 1,1 

6,5 

10,0 

18,2 

23,2 

24,3 

23,4 

16,1 

16,1 

6,5 

- 7,1 

11,2 

1856 

3,1 

2,9 

1,8 

13,0 

17,7 

23,0 

22,0 

24,3 

18,7 

13,1 

1,6 

2,0 

11,9 

1857 

0,3 

- 0,5 

3,4 

13,9 

16,7 

18,7 

23,6 

22,1 

16,5 

16,0 

4,3 

0,1 

11,3 

1858 

- 5,8 

- 6,1 

3,2 

11,7 

16,1 

20,0 

22,3 

20,0 

18,3 

16,3 

3,9 

2,3 

10,2 

1859 

- 1,7 

4,9 

8,1 

12,8 

17,0 

18,8 

23,8 

23,5 

16,7 

16,0 

6,9 

0,9 

12,3 

1860 

3,1 

1,2 

5,0 

12,4 

17,5 

22,1 

20,2 

23,1 

19,7 

10,4 

5,6 

2,5 

11,9 

1861 

- 2,6 

7,8 

7,1 

10,6 

14,7 

23,1 

22,9 

23,5 

19,4 

12,3 

7,4 

- 1,8 

12,0 

1862 

- 0,7 

1,3 

9,6 

15,3 

19,7 

22,3 

23,9 

22,1 

19,5 

14,8 

6,1 

- 2,7 

12,6 

1863 

4,2 

3,5 

9,5 

11,6 

20,4 

21,1 

22,6 

23,2 

20,2 

14,8 

7,6 

1,0 

13,3 

1864 

- 9,4 

2,0 

9,7 

7,7 

14,1 

20,0 

19,8 

19,6 

17,5 

11,1 

5,4 

- 1,9 

9,6 

1865 

3,4 

- 2,8 

1,7 

13,3 

20,1 

19,8 

23,5 

22,4 

17,5 

13,9 

7,7 































1875 












- 0,8 


1876 

- 4,1 

3,0 

9,9 

15,2 

14,3 

20,4 

21,3 

21,7 

17,4 

12,5 

1,4 

7,1 

11,7 

1877 

3,2 

3,7 

7,0 

10,9 

14,6 

20,6 

21,9 

23,1 

14,9 

8,9 

6,8 

2,0 

11,5 

1878 

- 1,8 

2,3 

5,6 

11,5 

16,9 

19,8 

22,4 

21,3 

18,3 

14,3 

9,3 

1,8 

11,8 

1879 

-o,i 

7,2 

6,1 

12,9 

14,8 

21,9 

21,1 

21,6 

18,4 

11,2 

2,9 

- 6,7 

10,9 

1880 

- 3,7 

- 0,5 

3,5 

14,6 

15,1 

19,7 

23,4 

19,5 

16,4 

12,9 

7,5 

4,6 

11,1 

1881 

- 2,2 

- 0,5 

6,9 

10,2 

15,0 

19,0 

22,1 

23,5 

16,9 

9,4 

4,0 

0,2 

10,4 

1882 

0,8 

2,2 

10,7 

11,8 

15,7 

18,4 

22,0 

19,0 

17,8 

12,1 

7,5 

4,2 

11,9 

1883 

- 1,6 

0,9 

2,5 

9,3 

16,0 

19,6 

22,3 

20,6 

17,3 

12,3 

5,9 

0,3 

10,5 

1884 

0,4 

3,3 

6,6 

11,4 

16,5 

17,5 

21,4 

19,4 

16,4 

10,2 

1,5 

1,9 

10,5 

1885 

- 1,4 

3,3 

8,2 

13,7 

15,6 

20,4 

21,8 

20,6 

17,8 

13,5 

7,1 

- 2,3 

11,5 

1886 

2,2 

- 0,2 

2,5 

12,1 

16,0 

19,2 

21,4 

21,3 

18,3 

13,2 

7,6 

5,5 

11,6 

1887 

0,2 

- 1,5 

5,7 

11,2 

16,9 

18,2 

23,2 

21,1 

19,0 

9,9 

8,1 

0,2 

11,0 

СРЕД 

- 0,8 

1,6 

5,6 

11,6 

16,6 

21,0 

22,7 

22,2 

17,7 

13,1 

5,8 

0,4 

11,5 


